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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - AUGMENTATION 
DE CAPITAL SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS DU 28 
DECEMBRE 2016. 

L'an deux mille seize, le vingt-huit decembre. 

Pardevant Maitre Danielle KOLBACH, notaire de residence a 
Redange/Attert (Grand-Duche de Luxembourg), agissant en remplacement de son 
confrere empeche Maitre Jean SECKLER, notaire de residence a Junglinster 
(Grand-Duche de Luxembourg), lequel dernier restera depositaire de la minute, 
s'est reunie une assemblee generale extraordinaire des actionnaires de 
« LuxPetange Invest S.A.», societe anonyme de droit luxembourgeois, ayant son 
siege social a L-4702 Petange, 22, rue Robert Krieps, inscrite au Registre de 
Commerce et des Societes de Luxembourg, sous le numero B 122.366, 

constitute suivant acte re</u par Maitre Jean- Joseph WAGNER, notaire de 
residence a Sanem, remplace par Maitre Martine SCHAEFFER, notaire alors de 
residence a Remich, en date du 28 novembre 2006, publie au Memorial C, Recueil 
des Societes et Associations, numero 121 du 6 fevrier 2007. 

dont les statuts ont ete modifies suivant acte re</u par Maitre Jean SECKLER, 
notaire de residence a Junglinster (Grand-Duche de Luxembourg) en date du 09 
juillet 2008, publie au Recueil Electronique des Societes et Associations, Memorial 
C, Recueil des Societes et Associations, numero 2045 du 22 aout 2008. 

L'assemblee est declaree ouverte sous la presidence de Monsieur Bob PLEIN, 
employe, ayant son domicile professionnel a Junglinster, 3, route de Luxembourg. 

Le President designe coniine secretaire et l’assemblee choisit comme 
scrutateur Monsieur Max MAYER, employe, ayant son domicile professionnel a 
Junglinster, 3, route de Luxembourg. 

Le bureau ainsi constitue, le President a expose et prie le notaire instrumental 
d’acter : 

(i) Que l’ordre du jour de l’assemblee est le suivant : 
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ORDRE DU JOUR 


1. Augmentation du capital social de la Societe d’un montant de trois 
millions d’euros (EUR 3'000'000.-), pour le porter de son montant actuel 
de trente-et-un mille euros (EUR 31'000.-) a trois millions trente-et-un 
mille euros (EUR3'031'000.-), par remission et la creation de trente mille 
(30'000) actions d’une valeur nominate de cent euros (EUR 100.-) 
chacune, ayant les memes droits et obligations que les actions existantes 

2. Souscription et liberation par l’associee unique, la Societe de 
Participations Financieres Groupe Arnold Kontz S.A., etablie et ayant 
son siege social a L-2610 Luxembourg, 128 route de Thionville, inscrite 
au Registre de Commerce et des Societes de Luxembourg, section B, sous 
le numero 85.419, de trente mille (30'000) nouvelles actions de la Societe 
d’une valeur nominate de cent euros (EUR 100.-) chacune, ayant les 
memes droits et obligations que les actions existantes, par versement en 
numeraire a hauteur de trois millions d’euros (EUR 3'000'000.-); 

3. Pouvoirs a donner au Conseil d’Administration de la Societe afin de 
proceder a toutes les modalites relatives a l’augmentation de capital, et 
notamment a l’enregistrement des ecritures comptables y relatives ; 

4. Modification correlative du premier alinea de Particle 5 des statuts de la 
Societe, qui aura dorenavant la teneur suivante : 

« Article cinq - Le capital social est fixe a EUR 3'031'000.- (trois millions 
trente-et-un mille euros), represente par 30'310 (trente mille trois-cent- 
dix) actions d’une valeur nominate de EUR 100.- (cent euros) chacune. » 
Le reste de Particle demeure inchange. 

5. Toutes autres modifications statutaires necessaires ou utiles ; 

6. Divers. 

(ii) Que les actionnaires presents ou representes, les mandataires des actionnaires 
representes, ainsi que le nombre d’ actions qu'ils detiennent, sont indiques sur 
une liste de presence; cette liste de presence, apres avoir ete signee par les 
actionnaires presents, les mandataires des actionnaires representes ainsi que 
par les membres du bureau, restera annexee au present proces-verbal pour etre 
soumise avec lui a la formalite de l'enregistrement. 

(iii) Que les procurations des actionnaires representes, apres avoir ete signees 
« ne varietur » par les comparants resteront pareillement annexees aux presentes. 

(iv) Que l'integralite du capital social etant presente ou representee a la presente 
assemblee, les actionnaires presents ou representes declarant avoir eu connaissance 
de l'ordre du jour qui leur a ete communique au prealable, il a pu etre fait abstraction 
des convocations d'usage. 

(v) Que la presente assemblee est par consequent regulierement constitute et 
peut deliberer valablement sur tous les points portes a l'ordre du jour. 
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Ensuite l'assemblee generate, apres deliberation, a pris, a l'unanimite des voix, 
les resolutions suivantes : 

PREMIERE RESOLUTION 

L’assemblee generate DECIDE, d’augmenter le capital social a concurrence 
d’un montant de trois millions d’euros (EUR 3’000'000.-), pour le porter de son 
montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR3D000.-) a trois millions trente- 
et-un mille euros (EUR 3'031'000.-), par l’emission et la creation de trente mille 
(30'000) actions d’une valeur nominate de cent euros (EUR 100.-) chacune, ayant 
les memes droits et obligations que les actions existantes. 

Souscription et Liberation. 

Est intervenue : 

Societe de Participations Financieres Groupe Arnold Kontz S.A., etablie 
et ayant son siege social a L-2610 Luxembourg, 128 route de Thionville, 
immatriculee au Registre de Commerce et des Societes de Luxembourg sous le 
numero B 85.419, representee par Monsieur Max MAYER, prequalific, en vertu 
d’une procuration lui delivree. 

Societe de Participations Financieres Groupe Arnold Kontz S.A., 

prequalifiee et representee coniine ci-avant, agissant en sa qualite d’associe unique 
de la Societe, declare souscrire a toutes les nouvelles actions emises et les liberer 
integralement par un apport en especes d’un montant total de trois millions d’euros 
(EUR 3'000'000.-) entierement alloue au compte capital social 

La sonnne de trois millions d’euros (EUR 3'000'000.-) se trouve a la libre 
disposition de la Societe, tel qu’il en a ete justifie au notaire instrumentant, qui le 
confinne expressement. 

DEUXIEME RESOLUTION 

L’assemblee generate ACCORDE tous pouvoirs au Conseil 
d’Administration de la Societe afin de proceder a toutes les modalites relatives a 
1’ augmentation de capital, et notamment a l’enregistrement des ecritures comptables 
y relatives 

TROISIEME RESOLUTION 

L’assemblee generate DECIDE, en consequence de ce qui precede, de 
modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante : 

« Article cinq - Le capital social est fixe a EUR 3'03 1 '000.- (trois millions 
trente-et-un mille euros), represente par 30'310 (trente mille trois-cent-dix) actions 
d’une valeur nominate de EUR 100.- (cent euros) chacune. » 

FRAIS 

Les frais, depenses, honoraires et charges de toute nature payable par la 
Societe en raison du present acte sont evalues a 3.350,- EUR. 

Plus rien ne figurant a l'ordre du jour, la seance est levee. 

Dont acte fait et passe a Junglinster, date qu'en tete des presentes. 
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Lecture du present acte faite et interpretation donnee aux comparants connus 
du notaire soussigne par leur nom, prenom usuel, etat et demeure, ils ont tous signe 
avec le notaire soussigne, le present acte. 

(s): Bob PLEIN, Max MAYER, Danielle KOLBACH 
Enregistre a Grevenmacher Actes Civils, le 04 janvier 2017. 

Relation GAC/2017/166. 

Re<?u soixante-quinze euros 

75,00 € Le Receveur, (s.): G. SCHLINK 



